] 144 


THE ALLEN MANUFACTURING COMPANY 

HARTFORD, CONN., U.S.A. 

Manufacturers of Hollow Set Screws 

FOREIGN REPRESENTATIVES 
The Fairbanks Company — London 


Products 

Safety Set Screws 
Socket Head Cap Screws 
Tap Extensions 

Allen Safety Set Screws 

Allen Safety Set Screws are over 30 per 
cent, stronger than other hollow set screws. The deep hex¬ 
agon holes are clean and perfectly formed down to the bot¬ 
tom, giving greater leverage and leaving plenty of metal for 
the necessary strength at the point. The “Allen” has accur¬ 
ate die cut threads made to standard gages and is perfect 
in lead. The hardening is done in the latest and most scien¬ 
tific manner to obtain uniform work. The U. S. Government 
and leading manufacturers are using the set screws in 
preference to ordinary broached screws. 

We make Allen Safety Set Screws in all sizes from *A in. 
(6,4 mm.) to 1 X A in. (38 mm.) in diameter and up to 4 in. 
(101,6 mm.) in length. We furnish every style and thread 
at no extra cost . A necessary number of our special 
wrenches will be furnished with every 100 screws. 

Short Lengths —We make a specialty of short length 
screws. With our process of manufacture we can make 
Safety Set Screws much shorter than the diameter of the 


and are much more convenient in close 
corners where there is not room to apply 
an “S” wrench. 

Our screws are all threaded accurately 
to standard gages and are perfect in lead. 
MARK The heads are absolutely true with the body 

of the screw, thus saving the bother and 
expense of grinding off the sides to make them fit the 
counterbore, which is often necessary with the slotted cap 
screws. 

Allen Socket Cap Screws can be set up as hard 
and as often as you want without marring the 
heads, thereby greatly improving the appearance 
of the machine. 

Tap Extensions 

The Allen Tap Extension sets consist of three 
pieces, 2 in. (50,8 mm.), 4 in. (101,6 mm.), and 
6 in. (152,4 mm.) long, and may be used on all 
standard taps from U in. (6,4 mm.) to 1 in. 

(25,4 mm.). The shortest extension adds IVz 
in. (38,1 mm.) to the effective length of the 
shank, while the three together give six dif¬ 
ferent lengths ranging up to 11 in. (279,4 mm.). 



tt) A—Diameter of head.in. 

2) R—Oval head, length of side. in. 

*3) C—Length of flat head.i*. 

(4) H—Sire of hexagon hole . . . .in. 
5) Wrenches free .per 100 screws. . 
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THE ALLEN MANUFACTURING COMPANY 

HARTFORD, CONN'., F.TATS-T'XIS 

Fabrlcantn de V1 m de Fixation Creuse* 

REPRESEXTANTS A L’ETRAXGER 
THE FAIRBANKS COMPANY—LONDON 


PROOF ITS VIS DE FIXATION DE SURETE, VIS A TETES 

CYLINDRIQUES AVEC TROUS HEXAGONAUX, UALLON¬ 
GES DE TARAUDS. 

VIS DE FIXATION DE SURETE ALLEN. —Les vis do fixa¬ 
tion de stiretG Allen sont plus de 30 pour cent plus fortes 
que les autres vis creuses. Les trous profotuls hexa^onaux 
sont propres et parfaitement formas jusqu’au fond, donnant 
unt; plus grande puissance de levier et laissant beaucoup de 
m^tal pour la force n^cessalre A la pointe. La “Allen" a un 
filetage fait A la filiOre, precis, de calibre normal et d une 
r6gularit£ parfaite. La trempe est faite de la manure la 
plus moderne et la plus scientifique pour obtenir un r£sultat 
uniforme. Le gouvernement des Etats-Unis et les plus im- 
portants fabricants se servent des vis de fixation de prefe¬ 
rence aux vis ordinaires. 

Nous fabriquons des vis de fixation de sdrete Allen de 
tcutea dimensions depuis M de pouce (6,4 mm.) jusqu'A 1 Vz 
pouce (38 mm.) de diamytre et jusqu'A 4 pouces (101,6 mm.) 
de longueur. Nous fournissons n’importe quel module et 
filetage sans augmentation de prix. Le nombre n^cessaire 
de nos clefs sp£clales sera fourni avec chaque centalne de 
vis. 

PETITES LONGUEURS.—Nous faisons une speciality de vis 
courtes. Avec nos yroc£d£s de fabrication nous pouvons 
fabriquer des vis de fixation de sflrety beaucoup plus courtes 
que leur diamytre. 

POINTE CONCAVE—POINTE EN GOUJON—POINTE RONDE 
POINTE DEMI GOUJON—POINTE CONIQUE 
POINTE PLATE 
VIS DE FIXATION COURTES 

La longueur entitl e de la vis € st utflis£e soit pour la 
partie solide A la pointe, soit pour la profondeur du trou 
hexagonal pour la clef. 

VIH A TETES (VLIM)RiqiES AVEC TROUS HEXAGON- 
AUX. —Les vis A tetes cylindriques avec trous hexagonaux 
Allen eiiminent tous les ennuis dOs aux tetes fendues et sont 
employees pour remplacer les vis A tetes cylindriques de 
vieux module. Elies peuvent etre series aussi fortement 
que les vis A tetes hexagonales ordinaires et sont beaucoup 
plus pratiques pour aller dans les coins oil l’on 1.0 pout se 
servir d’une clef en “S". 

Toutes nos vis sont filetees en mesures normales avec 
precision et le filetage est dune regularity parfaite. Les 
tetes sont absolument concentriques avec le corps de la vis, 
yvltant ainsi l'ennui et la dypense de meuler les faces pour 
que la tete semboite dans la fraisure, ce qui est souvent 
nycessalre avec les vis A totes cylindriques fendues. 


Les vis A t£tes cylindriques avec trous hexagonaux Allen 
peuvent etre serryes aussi fortement et aussi souvent que 
vous voulez sans abimer les t£tes, augmentant ainsi la bonne 
apparence de la machine. 

RALLONGES DE TARAUDS. —Les jeux de rallonges de 
tarauds Allen sont composys de trois pidees de 2 pouce 3 (50,8 
mm.), 4 pouces (101,6 mm.) et 6 pouces (152,4 mm.) de 
longueur qui peuvent etre employyes sur les tarauds 
normaux depuis *4 de pouce (6,4 mm.) jusqu’A 1 pouce (25,4 
mm.) La plus courte rallonge ajoute 1Vs pouce (38.1 mm.) 
A la longueur effective de la tige du taraud, et les trois en¬ 
semble donnent six longueurs differentes allant jusqu’A 11 
pouces (279.4 mm.). 

Dlngramme de VI* A T£te Cyllndrlque 

VIm A T#te Cyllndrlque avee Trou Hexagonal* 

Via de Fixation de SOrety Allen 

Rallonge de Taraud 

TABLE—DIMENSIONS—VIS DE FIXATION 1)E SURETE ET 
VIS A TETES CYLINDRIQUES 

(1) Diamytre, pouce. 

(2) Filets D. S. S. ou V. par pouce. 

(3) Filets S. A. K. par pouce. 

(4) Filets Whitworth par pouce. 

Les filets metriques lie sont pas tenus en magasin, mais 
peuvent etre fournis promptement sur demande. 

VIS DE FIXATION DE SURETE. 

(1) Dimension du trou hexagonal, pouce. 

(2) Clefs gratuites, par centaine de vis. 

VIS A TETES tfl'LlNDRIQUES (Voir diagrammed 

(A) Diamytre de la tete, pouce. 

(B) Tete arrondie, hauteur, pouce. 

(C) Hauteur de la tete plate, pouce. 

(D) Dimension du trou hexagonal, pouce. 

(E) Clefs gratuites, par centaine de vis. 
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